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  أسوار المعرفة - أصول في المعاملات المالية

  أسوار المعرفة- أصول في المعاملات المالية (4)  القول الأول أن المعاملات هي المعاوضات المالية

  خالد المصلح


  
  القول الاول ان المعاملات هي المعاوضات المالية وما يتصل بها كالبيع والسلم والاجارة والشركة والرهن والكفالة والوكالة ونحو ذلك. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. هذا هو القول الاول في معنى المعاملات
  -
    
      00:00:00
    
  



  شاملة لكل ما يتصل بالمعاوظات المالية. ايش معنى المعاوظات؟ يعني كل ما يبذل فيه عوظ لتحصيله كل ما يبذل فيه عوظ لتحصيله يسمى معاوضة لاني اخذ منك هذا مقابل هذا فانا عوضتك عما اخذته منك
  -
    
      00:00:20
    
  



  ببدل فلذلك سميت معاوظة سواء كان ذلك في بيع او كان ذلك في ايجارة او كان ذلك في مشاركة او كان ذلك في غيرها اظاف المؤلف هنا انه ليس الامر مقصور على على المعاوظات بل وما يتصل بها. يعني وما يلحق بها فثمة عقود ملحقة بالمعاملات. لما
  -
    
      00:00:41
    
  



  ااخذ منك هذا الكوب بعشر ريالات اعطيك اياها بعد اسبوع تقول عطني ظمان يظمن انك ستوفيني. الظمان هذا ملحق بالبيع وليس معاملة مالية في الاصل لكنه ملحق بالمعاملات المالية تقول اعطني رهنا هذا ملحق بالمعاملة المالية وليس
  -
    
      00:01:05
    
  



  معاملة مالية في الاصل ولهذا في التمثيل قال كالبيع والسلم والاجارة والشركة وكل هذه معاوظات مالية ثم قال والرهن والكفالة والوكالة وكل هذا مما يتصل بالمعاملات المالية. قال وهذا مذهب المالكية والشافعية
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      00:01:30
    
  



  ايضا جمهور العلماء يعرفون المعاملات بانها المعارضات المالية. هذا مذهب جمهور اهل العلم
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